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INVECE DI UFO FORNI A MICROOND 


G] 


Non hanno trovato segni di civilta' aliena gli scienziati che da 4 mesi, 
in 

Australia, vanno alla ricerca di ufo e astronavi extraterrestri. 
L'attrezzatu- 

ra che l'astronomo Peter Backus e i suoi colleghi stanno utilizzando per 
il 
progetto "Phonix" e' altamente sofisticata e permette di isolare 
qualunque 

segnale di provenienza non umana, nonche' di cogliere 28 milioni di 
radio- 
frequenze. La gran parte dei segnali raccolti, ha detto Backus, 
proveniva di 
satelliti ma tutti gli altri da telefoni cellulari, forni a microonde e 
perfino radiocomandi. 


